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6.C.N. ZONE REV 



INTERNATIONAL 100V WIRING SHOWN 





PW101 \ TO 

Z W101 



lafiy-awszBea. | 

1 V 




! i ! 




PW201 V TO 

Z W201 




PSOl-1 \ TO 

ZJ901-1 



PBOl-2 V TO 

Zuaoi-2 




120V 60h 2 



P*101 \ TO 

Z wioi 





pwaoi v to 
Z *201 




TO 

Z "* 

P*i_V TO 




riy 

t OPTION*!.) 



INTERNATIONAL 240 V WIRING SHOWN 
T 1 







P 90 1-1 \ TO 

Zuso i-i 



p»oi-a to 

/uoo i -a 






REV ! DESCRIPTION 

(a) ; revised control bd. “o’ doc. number. 

] Cl SB. 159. 2SR. 2S9 MERE 0.001 
(S) I INTERNATIONAL WAS EXPORT 

,120V BOHZ HAS NORTH AMERICA 

ri*s. iee. 2 48. pee were 2.2 m 

@ R191. R291 MERE 23K CORRECT NOTE 9 

© C13Q, C230 WERE 27pF ARE NOW 47pF 



] D ATE BY 

1 05/02/94 TLM 



12/06/94 [ LCD 



06/14/93 LCD 

i 

'04/01/96 LCD 



NOTED : 

1. ALL RESISTORS ARE IN OHMS. 1/4W. SS UNLESS O THERM I SC SPECIFIED. 

2. ALL CAPACITORS ARC IN MICROFARADS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. 

S. CHANNEL 1 SHOMN. FOR CHANNEL 2 ACD 100 TO REFERENCE DESI9HATORS. 
'EXAMPLE : CHANNEL 1 R101 MOULD BE CHANNEL 2 R201 .) 

CONNECTOR AND IC PIN NUMBERS FOR CHANNEL 2 ARE SMCM*« IN 

parenthesis when they differ from channel i . 

4. ALL DIODES ARE 1N414S UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. 

5. ON 0300 AND 0700 THE STRIPED WIRE SOBS TO PIN lO OF THE SOARO 
AND THE PIN NUMBERS MOLDED ON THE CABLE SOCKET ARE REVERSED 
FROM THE PIN NUMBERS ON THE SOARO ANO THE SCHEMATIC. 



7. POWER SUPPLY VOLT ABES SHOWN UNDER NO LOAD CONDITION. 

B. CHANNEL 2 PRE-DRIVER BASES LOOP THROUGH STEREO-MONO SM) 
SECTIONS E ANO F. 

a. THIS SCHEMATIC REVISION APPLIES TO: 

120V BOHZ 

CONTROL BOARO P1040S-2 / 043244-3 REV. A 
MAIN BOARO 08369-7 / 041237-9 REV E 

DISPLAY BOARO D70S3-5 / 04270B-4 
OUTPUT BOARO P1039B-2 / 0431BB-4 

International 

CONTROL BOARD P10405-2 / 043242-9 



10. Cl 26 ANO C22B ARE: 

120V 60HZ 
6300MF 200VDC 



INTERNATIONAL 
6300MF 133VDC 



[ PRINTS TO | 
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INACTIVE 
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CROWN INTERNATIONAL, INC. 

t7ia WEST MISHAWAKA ROAD ELKHART. IN. 4B317 PHONE (21B) 2B4-B000 

SCHEMATIC; CT-200 



DRAWN LCD 01/ 16/94 APPROVED BY : 
CHECKED ME 

SCALE NONE EE 

PROU * 0323 PC TS 03/31 

NEXT ASSEMBLY 



APPROVED BY : DO NOT SCALE PRINT 
ME SUPERSEDES U0C30-4 REV . B 
EE E.C.N. 

PC T8 03/31/64 C-P-H- SH #3 OF 3 j 
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